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18 Vito Alberti <valbertifMMcordap.cl> 


mapa sesiones gestión y comercialización CORDAP 
3 mensajes 


Valeria Chavez Guzman <vchavezO)prodemu.cl> 19 de mayo de 2017, 11:03 
Para: "valbertif4cordap.cl" <valbertifWcordap.cl> 

Cc: "sgiaconi(Wcordap.cl" <sgiaconifWcordap.cl>, Selena Contreras Lineo <scontreras(Mprodemu.cl>, Jessica Palma Retamal 
<jessica_palma(Mprodemu.cl>, Marcela Carrasco Miranda <mcarrasco(Mprodemu.cl> 


Estimado Vito: 


Junto con saludar, adjunto el mapa de sesiones, según lo conversado. Solo puse los nombres generales de los 
contenidos que trabajaran. 


Ayer estuve con el grupo de emprendedoras, para consensuar el horario y otros detalles. 


Me comentas si esta todo bien con las fechas y el horario 


Saludos y muchas gracias nuevamente. 


Valeria Chávez Guzmán 

Directora Ejecutiva Bi-provincial Arica y Parinacota 
Fundación PRODEMU, Promoción y Desarrollo de la Mujer 
Fonos: 58 - 2572995 8-2937128 

Nicanor Molinares 631, Arica 

www.prodemu.cl 


a MAPA DE SESIONES capacitacion tecnica MMN n*1 (2). docx 
124K 


Valeria Chavez Guzman <vchavezO)prodemu.cl> 23 de mayo de 2017, 11:41 
Para: "valbertif4cordap.cl" <valbertifMcordap.cl> 

Cc: "sgiaconi(Wcordap.cl" <sgiaconifWcordap.cl>, Selena Contreras Lineo <scontreras(Mprodemu.cl>, Jessica Palma Retamal 
<jessica_palma(Oprodemu.cl>, Marcela Carrasco Miranda <mcarrasco(Mprodemu.cl> 


Estimado Vito: 
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Me cuentas si esta todo ok con el mapa de sesiones que envié el viernes, y si necesitan algún material o 
fotocopia de algo. 


Partíamos este jueves 25 a las 16:00 horas en Escuela Esmeralda. 


Quedo atenta a lo que me cuentes 


Saludos 


Valeria Chávez Guzmán 

Directora Ejecutiva Bi-provincial Arica y Parinacota 
Fundación PRODEMU, Promoción y Desarrollo de la Mujer 
Fonos: 58 - 2572995 8-2937128 

Nicanor Molinares 631, Arica 

www.prodemu.cl 


De: Valeria Chavez Guzman 

Enviado: viernes, 19 de mayo de 2017 11:03:16 

Para: valbertiGWcordap.cl 

Cc: sgiaconi(Mcordap.cl; Selena Contreras Lineo; Jessica Palma Retamal; Marcela Carrasco Miranda 
Asunto: mapa sesiones gestión y comercialización CORDAP 


[El texto citado está oculto] 


Vito Alberti <valbertifdcordap.cl> 24 de mayo de 2017, 15:58 
Para: luis cadima <lcadima(MHcordap.cl> 


Vito Alberti Villalobos 

Jefe de Proyectos 
Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 
Tel.: (56) (58) 2573208 


Cel.: 54120516 
Magallanes 1533 
Arica - Chile 

CORPORACION DE DESARROLLO 

DE ARICA Y PARINACOTA 

IMPORTANTE: 


Este mensaje contiene información de uso exclusivo para el o los destinatarios. Si usted no es el destinatario, 
deberá abstenerse de copiarlo, distribuirlo o usar la información contenida. Por favor, avise inmediatamente al 
emisor y borre este mensaje de su sistema. Los mensajes electrónicos son susceptibles de ser cambiados, 
infectados o adulterados sin autorización. 

CORDAP no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado. 

Prefiera no imprimir este mensaje, estará contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 
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a Mensaje reenviado ---------- 

De: Valeria Chavez Guzman <vchavezOprodemu.cl> 

Fecha: 19 de mayo de 2017, 11:03 

Asunto: mapa sesiones gestión y comercialización CORDAP 

Para: "valbertifWcordap.cl" <valbertifMcordap.cl> 

Cc: "sgiaconi(Wcordap.cl" <sgiaconiWcordap.cl>, Selena Contreras Lineo <scontreras(Mprodemu.cl>, Jessica Palma Retamal 
<jessica_palma(9prodemu.cl>, Marcela Carrasco Miranda <mcarrasco(Mprodemu.cl> 

[El texto citado está oculto] 


[EN MAPA DE SESIONES capacitacion tecnica MMN n*1 (2).docx 
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